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In W cie Neen halk 


em. dyrektor biblioteki Mniwersyteckiej we Lwowie 


były profesor fizyki, członek wielu Towarzystw 
naukowych w kraju i zagranicą 


urodzony w r. 1819, zmarł po krótkich a ciężkich 
cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, dnia 
25. czerwca 1905 roku. 


W żalu pogrążona zona, córka i wnuki 
zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych 
zmarłego na obrzęd pogrzebowy. który odbędzie 
się w sobotę dnia 27. b. m., o godzinie 4-tej po 
południu z domu żałoby przy ulicy Kochano- 
wskiego l. 12 na cmentarz Łyczakowski. 


Lwów, dnia 26. czerwca 1903. 


„CONCORDIA.“ 


